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असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 — उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , जून 16 , 2015 / ज्येष्ठ 26 , 1937 
NEW DELHI, TUESDAY , JUNE 16 , 2015 / JYAISTHA 26 , 1937 


सं. 1239 ] 
No. 1239 ] 


उपभोक्ता मामले, खादय और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग) 
( भारतीय मानक ब्यूरो) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 20 मई , 2015 
का . आ . 1594 ( अ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1 ) के खंड ( ख ) के 
अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिये गये मानक ( को ) में 
संशोधन किया गया /किये गये हैं : 

अनुसूची 


क्रम 
संख्या 


संशोधित भारतीय मानक ( कों ) संशोधन की संख्या 
की संख्या, वर्ष और शीर्षक और तिथि 


| कॉलम (3 ) के कॉलम (3) में दर्शाये 
संशोधन की गए अनुसार वह जिस 
प्रतिस्थापन तिथि | तिथि तक मानक बिना 

संशोधन के था लागू 

रहेगी 


__ 1 


14 मई 2015 


14 नवम्बर 2015 


आई एस 2653 : 2004 ( तीसरा 
पुनरीक्षण ) 
| आई एस 7098 (भाग 2 ) : 2011 


14 मई 2015 


___ 14 मई 2016 


संशोधन संख्या 1 । 

मार्च 2015 
संशोधन संख्या 1 

मार्च2015 
संशोधन संख्या 3 

मार्च 2015 
संशोधन संख्या 3 

मार्च 2015 


14 मई 2015 


14 नवम्बर 2015 


आई एस 8472 : 1998 ( पहला 
पुनरीक्षण ) 
आई एस 8737 : 1995 ( पहला 
पुनरीक्षण ) 


14 मई 2015 


____ 14 मई 2016 
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__ 14 मई 2015 


14 नवम्बर 2015 


14 मई 2015 


14 नवम्बर 2015 


| आई एस 9128 : 1999 ( पहला 
पुनरीक्षण ) 
आई एस 9798 : 2013 ( दूसरा 
पुनरीक्षण ) 
आई एस 13252 (भाग 1 ) : 
2010/IEC 60950 -1 : 2005 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 13779 : 1999 


संशोधन संख्या 3 

मार्च2015 
संशोधन संख्या 1 

मार्च 2015 
संशोधन संख्या 2 

मार्च 2015 


__ 14 मई 2015 


14 मई 2016 


14 मई 2015 


14 मई 2016 


| आई एस 15907 : 2010 


14 मई 2015 


14 नवम्बर 2015 


संशोधन संख्या 5 

मार्च 2015 
संशोधन संख्या 2 

मार्च 2015 
संशोधन संख्या 1 

मार्च 2015 


___ 10 


आई एस 16008 : 2012 


14 मई 2015 


14 नवम्बर 2015 


इस भारतीय मानक की प्रतियां भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुरशाह जफर मार्ग , 
नई दिल्ली - 110 002 क्षेत्रीय कार्यालयों: नई दिल्ली, कोलकता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई, तथा शाखा कार्यालयों : 
अहमदाबाद ,बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी , हैदराबाद, जयपुर, नागपुर, पटना, पूणे तथा कोचि में 
बिक्री हेतु उपलब्ध हैं । भारतीय मानकों को http:// www.standardsbis.in द्वारा इंटरनैट पर खरीदा जा सकता है । 

_ [ संदर्भ: पीयूबी/ जीएन 2:4 ] 
डी. के. नैय्यर, वैज्ञानिक - जी एवं मुख्याधिकारी ( मानकीकरण ) 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS , FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

(Department of Consumer Affairs) 
(BUREAU OF INDIAN STANDARDS) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 20th May, 2015 
S .O . 1594 ( E ). - In pursuance of clause (b ) of sub - rule (1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards 
Rules, 1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that amendments to the Indian Standards, 
particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been issued : 


SCHEDULE 


Sl. 
No . 


No. and year of the 

Indian Standards 


No. and year of 
the amendment 


Date of 
Establishment of the 
Amendment at 
column ( 3 ) 


Date till which the 
Standard without 

amendment as 
mentioned at Column 
( 3 ) shall remain in 

force 
( 5 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Amendment No. 1 

March 2015 


14 May 2015 


14 November 2015 


IS 2653 : 2004 Safety Matches 
in Boxes - Specification ( Third | 
Revision ) 
IS 7098 ( Part 2 ) : 2011 
Specification for Crosslinked 
Polyethylene Insulated 
Thermoplastic Sheathed 


Amendment No . 1 । 

March 2015 


14 May 2015 


14 May 2016 
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Amendment No . 3 

March 2015 


14 May 2015 


14 November 2015 


Amendment No. 3 

March 2015 


14 May 2015 


14 May 2016 


Amendment No. 3 

March 2015 


14 May 2015 


14 November 2015 


14 May 2015 


Amendment No. 1 

March 2015 


14 November 2015 


Cables Part 2 for Working 
Voltages from 3 .3 KV Upto 
and Including 33KV 
IS 8472 : 1998 Centrifugal 
Regenerative Pump for Clear, 
Cold Water - Specification 
( First Revision ) 
IS 8737 : 1995 Valve Fitting 
for Use with Liquefied 
Petroleum Gas (LPG ) 
Cylinders of More Than 5 - 
Litre Water Capacity - 
Specification ( First Revision ) 
IS 9128 : 1999 Heavy Duty 
Dry Batteries - Specification 
(First Revision ) 
IS 9798 : 2013 Low Pressure 
Regulators for Use with 
Liquefied Petroleum Gas 
(LPG ) Mixtures (Second 
Revision ) 
IS 13252 (Part 1 ) : 2010 /IEC 
60950 - 1 : 2005 Information 
Technology Equipment - 
Safety Part 1 General 
Requirements (Second 
Revision ) 
IS 13779 : 1999 ac Static 
Watthour Meters , Class 1 and 
2 - Specification 
IS 15907 : 2010 Agro Textiles 
- High Density Polyethylene 
(HDPE ) Woven Beds for 
Vormiculture - Specification 
IS 16008 : 2012 Agro Textiles 
- Shade Nets for Agriculture 
and Horticulture Purposes - 
Specification 


Amendment No. 2 

March 2015 


14 May 2015 


14 May 2016 


8 


Amendment No. 5 

March 2015 


14 May 2015 


14 May 2016 


Amendment No. 2 

March 2015 


14 May 2015 


14 November 2015 


10 


Amendment No. 1 

March 2015 


14 May 2015 


14 November 2015 


Copy of these Standards are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan , 
9 , Bahadur Shah Zafar Marg , New Delhi-110 002 and Regional Offices: New Delhi, Kolcatta , Chandigarh , 
Chennai , Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad , Bangalore , Bhopal , Bhubaneshwar, Coimbatore , 
Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Nagpur, Patna, Pune , Kochi. On line purchase of Indian standard can be made 
at :http ://www .standardsbis .in . 


[ Ref. PUB /GN -2 :4 ] 


D . K . NAYYAR , Sc .-G & DDG (Standardization ) 
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